Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy, że dnia 26 kwietnia 1984 roku, zmarł nagle 


w wieku 45 lat, 


Mgr inż. Andrzej - Wojciech 


ANTONIU 


NASZ NAJDROŻSZY SYN, MĄŻ I OJCIEC 


Odprowadzenie Zmarłego na miejsce spoczynku z Domu Przedpogrzebowego na cmentarzu 
Rakowickim w Krakowie nastąpi w piątek dnia 4 maja 1984 roku o godzinie 13.30, o czym 


zawiadamiają pogrążeni w głębokiej rozpaczy: 
RODZINA I PRZYJĄCIELE 


Prosimy o nieskładanie kondolencji. 


